1898. Entomol. Nachrichten. No. 2. 


31 


Kratzi oder Kraatzi, ob Minki oder Mincki ) ohnehin absolut 
erforderlich. Ausser dem obengenannten Grunde, schnell erkennen 
zu können, ob es sich um einen Art- oder Gattungsnamen handelt, 
lässt sich dem gegeniiber fiir die Schreibweise auch der nach Per¬ 
sonen, Pflanzen, Orten gebildeten Artnamen mit kl e in em Anfangs- 
buchstaben noch das durchaus berechtigte Verlangen nach durch- 
greifen der Gleichförmigkeit geltend machen, alle Gattungsnamen 
mit grossem, alle Artnamen mit klein em Aufangsbuchstaben 
geschrieben zu sehen: Diana die Gattung, diana die Art, Anti- 
machns die Gattung, antimachus die Art. 


Nach Arnold Spuler stammen die Schmetterlinge von Neu- 
ropteren - artigen Insectenformen ab und zeigen im Flugelbau eine 
nähere Uebereinstimmung mit den Trichopteren, ohne indessen von 
Formen abstammen zu können, welche wio die heutigen Arten 
organisirt waren und ohne monophyletischen Ursprungs zu sein. 
In der Ontogenie erscheint bei den Schmetterlingen eine einheitliche 
Form des Aderverlaufs, welche als das Subimaginalstadium der Ader- 
entwicklung bezeichnet wird. In Geäder und Beschuppung der Fliigel 
zeigt Thais eine urspriinglichere Ausbildung als die iibrigen Equi- 
tiden, aus Thais- artig organisirten Formen entwickelten sich die 
Hauptstämme der Papilioniden und Parnassier, aus TÄÉMS-ähnlich 
gebauten auch die Pieriden. Die Rhopaloceren und viele Hetero- 
ceren besitzen auf Vorder- und Hinterflugel entsprechende, auf 
Ober- und Unterseite gleiche Zeichnungen, die urspriinglich aus 
Flecken-Querbinden bestanden. Alle Equitidenzeichnungen stammen 
von einer Urform der Zeichnungsanordnung ab, womit keineswegs 
gesagt sein soll, es sei, als die Zeichnung sich ausbildete, dieses 
nur bei einer Art geschehen, von der dann alle heutigen abstammten. 
Die Papilio stammen polyphyletisch von einander sehr ähnlich 
organisirten Urformen ab. Bei Thais sind noch äusserst rudimen- 
täre Spuren einer Begattungstasche nachweisbar (siehe: Zur Stammes- 
geschichte der Papilioniden. Mit 2 lithographirten Tafeln. Zoolog. 
Jahrbttcher, VI. Band. Abth. f. Syst., Seite 465—498, Tafel 22, 23). 
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